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1 июня 2003 г. исполнилось 10 лет почтовому 
агентству «ДЕССИ». В уже далеком 1993 году мы на- 
чали работать в сложных условиях инфляции. Прихо- 
дилось выполнять заказы только по предоплате. Ког- 
да экономическая ситуация в стране стабилизирова- 
лась, мы вернулись к любимому россиянами со 
времен старого «Посылторга» наложенному платежу. 

Мы стараемся максимально выполнить заказ, 
даже если он и лежит за пределами ассортиментно- 
го перечня каталогов. А на сегодняшний день это 
порядка 15 ООО радиоэлементов и механических 
деталей, свыше 1000 книг, альбомов и компакт-дис- 
ков радиотехнической направленности. А начина- 
лось это 10 лет назад с небольшого прайс-листа, в 
котором фигурировало всего четыре (!) позиции: две 
системы ДУ для телевизоров в собранном виде и две 
ДУ в виде наборов элементов. Сегодня высылаемый 
каталог наборов радиоэлементов содержит свыше 
350 конструкторов для самостоятельной сборки: 
прежде всего, это наборы «Мастер Кит» и наборы 
наших белорусских друзей из г. Лида. С недавних пор 
в нашем ассортименте появилась серия «Схемы и 
сервис-мануалы бытовой и офисной техники» на 
компакт-дисках, которая пользуется большой попу- 
лярностью у ремонтников РЭА. 

Не обходим вниманием и настоящих Кулибиных 
сегодняшнего дня: вот уже свыше 6 лет, как в ката- 
логе появился набор элементов для сборки частото- 
мера с диапазоном от 1 до ЛОО МГЦ. За это время 
тысячи радиолюбителей имели возможность полу- 
чить удовольствие от сборки и функционирования 
этого частотомера, разработанного Александром 
Дуглищевым (ЧАЗОСЬЕ). Конструкция настолько удач- 
на, что приходилось не единожды упрашивать авто- 
ра не снимать ее с производства, хотя уже были вы- 
пущены частотомеры на более высокие диапазоны 
частот и притом с меньшими габаритами. А частото- 
мер — цифровая шкала трансивера? Многие радио- 
любители по достоинству оценили ее многофункци- 
ональность, совместимость с чувствительными 
входными цепями трансиверов. 

За строчками писем мы прежде всего видим на- 
ших сограждан, живущих часто в таких уголках, что 
не то что необходимую микросхему — предметы пер- 
вой необходимости нет возможности приобрести. А 
что такое оторванность от цивилизации, руководи- 
тель агентства А. Биняковский знает не понаслыш- 
ке. Будучи радиолюбителем с 5-го класса, живя в 
сибирской глубинке, он сам сталкивался с полным 
отсутствием необходимых радиоэлементов. Выручал 
в те годы «Посылторг». Может, это и заставило его 
заняться именно этим делом — рассылкой по всей 
стране, а нередко и за рубеж, радиоэлементов и тех- 
нической литературы. 

Стремясь донести радиотехническую информа- 
цию до радиолюбителей и специалистов, агентство 


выпускает компакт-диски со сборниками популяр- 
нейших радиолюбительских журналов «РадиоХобби», 
«Радиолюбитель», «Радиолюбитель. КВ и УКВ». В эпо- 
ху повсеместной компьютеризации очень удобно 
иметь на одном диске как минимум годовой архив 
журналов, да к тому же с теми материалами, что ча- 
сто остаются за «бортом» ограниченного объемом 
печатного издания: прошивками микросхем, фото- 
графиями конструкций, печатными платами и пр. 
Постоянный контакт с ведущими издательствами 
радиотехнической литературы («Горячая Линия-Те- 
леком», «ДМК-Пресс», «Додэка», «Наука и Техника», 
«Солон-Р», «РадиоСофт») позволяет предлагать на- 
шим клиентам книги, только что вышедшие из типо- 
графий, а зачастую мы информируем о новинках за- 
ранее. На страницах нашего каталога можно увидеть 
практически все заметные (и даже не очень) радио- 
технические журналы: от «РадюАматора» до «Схе- 
мотехники». 

Огромный поток радиоэлементов для ремонта ап- 
паратуры заставил нас остановить выбор на солид- 
ном поставщике. Мы рады сотрудничеству с дина- 
мично развивающейся фирмой «Дом компонентов и 
оборудования "Электронщик"» — лидером поставок в 
Россию радиокомпонентов для ремонтного бизнеса. 
В отличие от серых фирм-однодневок, у ДКО «Элект- 
ронщик» при доступных ценах практически отсутству- 
ют некачественные изделия. И даже если такое слу- 
чается, то нет проблем с заменой. 

А какой ремонт без «правильного» инструмента? 
Во многих случаях старый друг паяльник и простой 
пинцет — уже не помощники. И здесь есть выход: ка- 
чественный монтажный и паяльный инструмент от 
ведущих мировых производителей. Хороший инст- 
румент всегда дорог. Но он себя с лихвой окупает, 
если находится в умелых руках. Агентство предлага- 
ет свыше 800 наименований профессионального 
монтажного, измерительного и паяльного оборудо- 
вания. В ассортименте есть сотни необходимых 
умельцу мелочей: от флюса до микропаяльника, от 
сверлышка до ручной дрели. 

Качественная упаковка позволяет свести к ми- 
нимуму риск порчи пересылаемых книг и радиоэле- 
ментов. 

Наш ассортимент непрерывно обновляется и по- 
полняется. Заходите почаще в наш Интернет-мага- 
зин млллм.Чеззу.ги, где можно не только узнать о но- 
винках, но и оформить заказ на понравившиеся то- 
вары. Интернет-магазин работает 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю, 365 дней в году. Жители Москвы 
могут оформить заказ с доставкой курьером. 

За годы работы нашими клиентами стали многие 
десятки тысяч граждан СНГ, стран Балтии и дальнего 
зарубежья и сотни организаций. 

Мы надеемся увидеть и Вас, уважаемый чита- 
тель, в рядах наших клиентов. 
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